قیمت دقیق کابینت 


اگر قصد دارید دستی به سر و روی کابینت‌هاتون بکشید و کابینت بخرین و از الان برای 
بودجه اون برنامه‌ریزی می‌کنین» سلام ساختمان به شما کمک می‌کنه حدودی از قیمت 
کابینت در مرداد سال 1401 داشته باشین و از اون‌جایی که این قيمت‌ها با کمک 
کابینت‌ساز های سلام ساختمان در سر اسر کشور تهیه شده» كاملا قابل اطمینانه و 
دارای ضمانت قیمت منصفانه است. یعنی چی؟ بهتون ضمانت کتبی میدیم که پروژه‌های 
خواهشا فقط به جدول قیمتی بسنده نکنید» چون نکات قبل و بعد جدول و ن‌حوه صحیح 
قیمت‌گیری» مکمل اطلاعات جدول قیمت هست و اینطوری قیمت گیری درست‌تر و 
دقیق‌تری خواهید داشت. 
جدول قیمت انواع کابینت آشپزخانه - مرداد 1401 
همین اول بگیم که قیمت متری کابینت روش درستی برای تصمیم گیری نیست و اگه بر 
اساس قیمت متری فضاوت کنین ممکنه پشیمون بشین! روش درست رو در ادامه همین 
مطلب بهتون میگیم!!! 


قیمت روز کابینت مدنظرت رو از بهترین کابینت سازهای شهرت بگیر 

هر چند که قیمت متری روش درستی نیست. اما برای اينکه با حدود قیمت آشنا 
بشین. قیمت یک متر کابینت استاندارد برای انواع متربال رو در جدول زیر ارائه کردیم: 

تاریخ به روزرسانی قیمتها توسط کابینت ساز های سلام ساختمان :۱/۵/۱۴۰۱ 
نکته: یک متر کابینت استاندارد یعنی چی؟ یعنی هزینه متریال و اجرای یک متر کابینت 
زمینی با عمق ۵۵ و ارتفاع ٩۰‏ سانتی‌متر + یک متر کابینت دیواری با عمق ۳۰ و 
ارتفاع ۷۰ سانتی‌متر) و با طراحی کاملاً ساده(! چرا قیمت متری کابینت میتونه گمراه 

کننده باشه؟!1 

احتمالاً از دوستاتون شنیدین که «فلان کابینت ساز اومد خونه‌مون اولش گفت مثری 3 
تومان برات کابینت مدل ام دی اف میزنم. آشپزخونه ت هم 10 متر کابینت لازم داره... 


منم با خودم حساب کتاب کردم دیدم پس حدود 30 میلیون تومان کابینتم درمیاد. ولی آخر 
پروژه کابینت ساز برام فاکتوری آورد که سرم سوت کشید» فاکتور شامل کلی جزنیات 
هزینه ای بود که من روحم هم خبر نداشت!!». برای خیلیا این مشکل بوجود آمده! دلیلشم 
اينه که روش قیمت گيري متری از اساس اشتباه هست! 


قیمت دقیق کابینت رو از کابینت ساز حرفه ای بگیر! فقط کافیه ثبت درخواست کنی! 
خب تا اینجا گفتیم انتخاب کابینت ساز بر اساس قیمت متری. به هیچ عنوان درست نیست! 
اما چرا؟؟ چون جزنیات زیادی در مورد نحوه محاسبه قیمت کابینت ها وجود داره. 
این جزنیات باعث میشن محاسبه حدودي اولیه (بر اساس متر طول) با هزینه نهایی که 
مشتری مجبور به پرداختش ميشه تفاوت داشته باشه. 


مثلاً کابینت زیر رو که توسط یکی از ده های کابینت ساز ما در سلام ساختمان اجرا شده 
رو ببینین. کاملاً مشخصه که طراحي این کابینت با حالت استاندارد متفاوته! 
هزینه متریال و اجراي 
یک متر کابینت زمینی با عمق ۵۵و ارتفاع ٩۰‏ سانتی‌متر+ 
یک متر کابینت دیواری با عمق ۳۰ و ارتفاع ۷۰ سانتی‌متر 
وبا طراحی کاملاً ساده! 


از این تعریف مشخصه که اگه: 
شما بخواین تغییری در ارتفاع کابینت دیواری» یا عمق کابینت ها بدین» قیمت عوض میشه. 
اگه به جای کابینت ساده» بخواین اپن» جزیره» کابینت کمدی پا سوپری داشته باشین» قیمت 
ها فرق میکنه. 
اگه بخواین جنس یونیت کابینت رو عوض کنین قیمت فرق میکنه. 
اگه بخواین به جای صفحه 3 سانت شرکتی» از سایر صفحات کابینت (مثل کورین» 5 سانت 
و ....) استفاده کنین» مبلغی به هزینه ها اضافه ميشه. 


تاااازه علاوه بر این» برخی از کابینت ساز ها درصدی به عنوان هزینه حمل و 
نصب دریافت میکنن که در مبلغ متری لحاظ نمیشه و ممکنه در آخر پروژه متوجه ش 
اینجوری ميشه که بعد از دیدن فاکتور نهایی کابینت» خیلی از ماها حس می‌کنیم که کلاه 

سرمون رفته و کابینت ساز با ما درست رفتار نکرده! در حالیکه اینجوری نیست! فقط ما 
روش درست تعامل با کابینت ساز رو بلد نبودیم. 


قیمت روز کابینت مدنظرت رو از بهترین کابینت سازهای شهر 
خب بلاخره این روش درست قیمت گیری چیه؟؟؟ 
در ادامه بهتون میگیم» اما قبلش بریم یک نمونه پروژه واقعی به همراه قیمت ببینیم. 
اجرا شده. این پروژه دارای طراحی دوپله و از جنس هایگلاس. برند 21 است. صفحه این 
کابینت طرح بتن و دارای دستگیره مخفی بوده و در مرداد 1400 اجرا شده. متراژ کابینت 
در این آشپزخانه هم حدود 8 متر است. 
بنظرتون قیمت تمام شده این کابینت چقدره؟ 
لازمه بگم که قیمت متری کابینت هایگلاس با این برند در مرداد 1400 حدود 3,500,000 
تومان بوده. با حساب 8 متر کابینت» اگه بصورت متری حساب کنیم» قیمت تمام شده‌ی این 
پروزه بايد بشه 28 میلیون تومان. در صورتیکه: 
قیمت تمام شده‌ی کابینتی که در تصویر بالا میبینین (در مرداد ۰1400 31 میلیون تومان 
بو دد. 
برای اينکه قضیه شفاف تر بشه» توجه کنید که کابینت دوپله است» و قسمتی کمدی اجرا 
شده. خب طبیعیه که کابینتی که در خونه هأمون اجرا میکنیم با کابینت استاندارد متفاوت 
باشه. پس قیمت متری هم با قیمت تمام شده متفاوت خواهد بود. 
دیکه بریم سراغ روش درست قیمت گیری.... 


کم ضررترین و بهترین روش برای قیمت گیری کابینت چیست؟ 


خیلی خلاصه بگم :قیمت تمام شده. 
یعنی بهترین و کم ضررترین روش این هست که از کابینت ساز بخواین قیمت نهایی و تمام 
شده‌ی کار رو اعلام کنه. در نتیجه کابینت ساز های مختلف رو بر اساس قیمت تمام 
شده‌ای که اعلام کردن مقایسه کنین» نه قیمت متری! 


امااااا!۱,.... این وسط یه نکته ای هست: 


آیا بهترین قیمت. کمترین قیمت است؟؟ 
گاهی ممکنه کمترین قیمت» گرون ترین قیمت باشه. چطور؟ اینطوری که یک کابینت 
ارزون ممکنه براتون 2 سال کار کنه» یک کابینت با کیفیت 10 سال. پس اگر قیمت کم 
باعث عمر کم و کیفیت داغون شد. یعنی گرونترین قیمت رو به اسم قیمت پایین دارن 
تقدیمتون میکنن!!! 
حالا دوباره برگردیم به سوال اصلی و جواب رو اصلاح کنیم :بهترین روش قیمت 
گیری چیست؟ 
دریافت قیمت تمام شده همراه با جزئیات اجرایی شفاف. بهترین روش قیمت گیری کابینت 


است! 


